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असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 17 , 2016 / ज्येष्ठ 27 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY , JUNE 17, 2016 / JYAISTHA 27, 1938 


सं . 1527] 
No. 1527] 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

(उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 8 जून , 2016 
का . आ . 2139 ( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 


अनुसूची 


क्रम संख्या | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या 

वर्ष और शीर्षक 


स्थापित 
तिथि 


भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द 
होने है, अगर है, की संख्या वर्ष । 

और शीर्षक 


रद्द होने की 
तिथि 


( 2 ) 


( 4 ) 


(3) 

( 5 ) 
8 जून 2016 | आई एस 6086 : 1990 (पहला | 8 जून 2016 

पुनरीक्षण ) 


1 . 


आई एस 6086 : 2016/ आई एस ओ 
5747 : 1995 प्लास एवं चिमटियाँ - 
लीवर सहायक वाले साइड कटिंग प्लास , 
सिरे एवं तिरछी कटिंग वाली चिमटियाँ 
- आयाम एवं परिक्षण मान ( दूसरा 
पुनरीक्षण) 
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8 जून 2016 


आई एस 6548 ( भाग 1) : 2015/ आई | 8 जून 2016 / आई एस 6548 : 1992 (पहला 
एस ओ 1224- 1 : 2007 रोलिंग 

पुनरीक्षण) 
बेयरिंग - उपकरण परिशुध्द बेयरिंग 
भाग 1 सीमा आयाम , टॉलरेंसेस और 
मीट्रिक श्रृंखला बेयरिंग्स के लक्षण ( दूसरा 
पुनरीक्षण ) 


3. 


8 जून 2016 । 


आई एस 6713 : 1986 


8 जून 2016 


आई एस 6713 : 2016/ आई एस ओ 
2230 : 2002 रबड़ उत्पाद - संग्रहण के 
लिए दिशानिर्देश ( दूसरा पुनरीक्षण ) । 


8 जून 2016 | 


आई एस 9316 ( भाग 6) : 

1981 


8 जून 2016 


आई एस 7016 (भाग 2) : 2015/ आई 
एस ओ 1421 : 1998 लेपित एवं 
उपचारित कपड़े की परिक्षण पध्दतियाँ 
भाग 2 तनन सामर्थ्य एवं टूटन पर । 
दिर्घिकरण ज्ञात करना ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


8 जून 2016 


NA 


NA 


आई एस/ आई एस ओ 7457 : 1997 
मृदा-संचालन मशीनरी - पहिये वाली 
मशीनों के टर्निंग आयाम ज्ञात करना 


6. 


आई एस 7991 : 2016 हस्तचालित 
वर्गाकार ड्राइव सॉकेट रिंचों के लिए 
संलग्नक - विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


8 जून 2016 | आई एस 7991 : 1991 (पहला | 8 जून 2016 

पुनरीक्षण ) 


8 जून 2016 


आई एस 8925 : 1978 


8 जून 2016 


आई एस 8925 : 2015/ आई एस ओ 
8854 : 2012 सड़क के वाहन - 
रेग्यूलेटरों सहित आल्टरनेटर परिक्षण 
पध्दतियाँ एवं सामान्य अपेक्षाएं (पहला 
पुनरीक्षण ) 


NA 


NA 


8 जून 2016 


10 . 


NA 


आई एस 10137 : 2015 उत्पलवों एवं 8 जून 2016 
उर्जा क्षयकारकों के चुनाव के मार्गदर्शी 
सिध्दांत (पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 10335 : 2016 तम्बाकू और 8 जून 2016 | आई एस 10335 : 2007 ( दूसरा 
तम्बाकू उत्पाद - शब्दाली ( तीसरा 

पुनरीक्षण ) 
| पुनरीक्षण ) 
| आई एस / आई एस ओ 10993-5 : 2009 | 8 जून 2016 

NA 
चिकित्सा युक्तियों का जैविक मूल्यांकन 
भाग 5 इन विट्रो सिरोटोक्सिटी हेतु 
परीक्षण 
आई एस 11443 ( भाग 1) : 2016/ आई | 8 जून 2016 | आई एस 11443 ( भाग 1) : 
एस ओ 67753- 1 : 2005 दाबन और 

2003/ आई एस ओ 6753 - 1 : 
संचालक के औजार – मशीनीकृत प्लेटें 

1994 ( पहला पुनरीक्षण ) 
भाग 1 दाब औजारों के लिये मशीनीकृत 
प्लेटें ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


11 . 


8 जून 2016 
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12. 


आई एस 12375 ( भाग 4 ) : 

1993 


8 जून 2016 


आई एस 12375 (भाग 4) : 2016/ आई | 8 जून 2016 
एस ओ 7206- 4 : 2010 शल्य 
चिकित्सा के लिए अंतर्रोपण – आंशिक 

और संपूर्ण कुल्हे के जोड़ भाग 4 ऐठन 
सहित अनुप्रयोग के डंडीनुमा फेमोरेल 
अवयवों के सहायता गुणधर्म ज्ञात करना 
( पहला पुनरीक्षण ) 


13. 


8 जून 2016 


NA 


NA 


आई एस 12233 ( भाग 3) : 2015/ सी 
आई एस पी आर 18 - 3 : 2010 
शिरोपरि पावर लाईनों तथा उच्च 
वोल्टता के उपस्करों के रेडियो 
व्यतिक्रमण लक्षण भाग 3 रेडियो से । 
उत्सर्तित आवाज़ को न्यूनतम करने की 
रित्ति संहिता (पहला पुनरीक्षण ) 


14. 


8 जून 2016 


आई एस 12377 : 2008 


8 जून 2016 


आई एस 12377 : 2016 अस्पतालों की 
विभिन्न श्रेणियों के लिए वर्गीकरण एवं 
मैट्रिक्स (पहला पुनरीक्षण ) 


15 . 


आई एस 12747 ( भाग 3) : | 

2015 


8 जून 2016 


| आई एस 12747 ( भाग 3) : 2015 / आई | 8 जून 2016 | 
ई सी 60626- 3 : 2008 विद्युत रोधन के 
लिए संयुक्त नम्य सामग्रियाँ भाग 3 
अलग अलग सामग्रियाँ की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13109 ( भाग 12) : 20148 जून 2016 
कोयला तथा धातुमय खानों में प्रयुक्त 
इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर | तंत्र - विशिष्टि 
भाग 12 केबल दोष लोकेटरों के लिए 
आवश्यकताऐ 


16. 


NA 


NA 


17 . 


8 जून 2016 


18. 


NA 


आई एस 13214 ( भाग 1 ) : 2015/ आई | 8 जून 2016 | आई एस 13214 : 1991 
एस ओ 7250 - 1 : 2008 तकनिकी 
डिज़ाइन के लिए बुनियादी मानव शरीर 
माप भाग 1 शारीरिक माप परिभाषाएँ 
और चिन्ह ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13864 : 2015/ आई एस ओ 8 जून 2016 

NA 
5529 : 2007 गेहूँ – अवसादन सूचकांक 
ज्ञात करना - ज़ेलेनी परीक्षण ( पहला 
पुनरीक्षण) 
आई एस/ आई एस ओ 14065 : 2013 | 8 जून 2016 | आई एस / आई एस ओ 14065 : 
ग्रीनहाउस गैस – प्रन्यायन अथवा 

2007 
मान्यता के अन्य रूपों में प्रयोग हेतु 
ग्रीनहाउस गैस के वैधीकरण और 
सत्यापन करने वाल्व निकायों की 
अपेक्षाएँ (पहला पुनरीक्षण ) 


19 . 


8 जून 2016 
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22 . 


NA 


23. 


आई एस 14473 : (भाग 1 ) : 

8 जून 2016 | आई एस 14473 ( भाग 1) : 8 जून 2016 
2016/ आई एस ओ 9927- 1 : 2013 

1997/ आई एस ओ 9927 - 1 : 
क्रेन - निरीक्षण भाग 1 सामान्य 

1994 
आई एस 14700 ( भाग 4/ अनुभाग 6 ) : 8 जून 2016 

NA 

NA 
2016/ आई ई सी 61000- 4- 6 : 2013 
विद्युत चुम्बकीय संगतता ( ईएमसी ) भाग 
4 परिक्षण एवं मापन तकनीकों अनुभाग 
6 रेडियो आवर्ती क्षेत्रों द्वारा प्रेरित 
चालित विक्षोभो से प्रतिरक्षा 
आई एस 14700 (भाग 4/ अनुभाग 13) | 8 जून 2016 

NA 
: 2016/ आई ई सी 61000 - 4 - 13 : 
2009 विद्युत चुम्बकीय संगतता 
( ईएमसी ) भाग 4 परिक्षण एवं मापन 
तकनीकों अनुभाग 13 ए. सी . पॉवर पोर्ट , 
अल्प आवर्ती डियो - आवर्ती प्रतिरक्षा 
परिक्षण पर मेन सिग्नलिंग सहित 
हार्मोनिक एवं परस्पर हार्मोनिक 
आई एस 14722 : 2016/ आई एस ओ | 8 जून 2016 | आई एस 14722 : 1999/ आई । 8 जून 2016 
10135 : 2007 ज्यामितीय उत्पादों । 

एस ओ 10135 : 1994 
निर्दिष्टीकरण ( जीपीएस ) – ढलना भागों 
के लिए संकेत ड्राइंग तकनिकी उत्पाद 
दस्तावेज (टीपीडी ) ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 14990 (भाग 3) : 2016/ आई । 8 जून 2016 आई एस 14990 ( part 3 ) : 8 जून 2016 
एस ओ/ आई ई सी 15408- 3 : 2008 

2006 (पहला पुनरीक्षण ) 
सूचना प्रोद्योगिकी – सुरक्षा तकनिकी - 
सूचना प्रोद्योगिकी की सुरक्षा के लिए 
मूल्यांकन के मापदंड भाग 3 घटकों के 
सुरक्षा आश्वासन ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

आई एस 15306 ( भाग 4) : 2016 / आई 8 जून 2016 आई एस 15306 : 2003 8 जून 2016 
| एस ओ 12637 - 4 : 2008 ग्राफिक 

प्रोद्योगिकी - शब्दावली भाग 4 पोस्स्प्रेस 
नियम ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 15575 (भाग 1) : 2016/ आई | 8 जून 2016 

NA 

NA 
ई सी 61672- 1 : 2013 विद्युतध्वानिकि 
- ध्वनी तल मीटर भाग 1 विशिष्टियाँ 
| ( पहला पुनरीक्षण ) 


24 . 


25. 


26 . 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, 
नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों :नई दिल्ली , कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद , 
बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर , नागपुर, पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । 
भारतीय मानकों को http :// www.standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है। 

[संदर्भ - पब/3/3/2015] 
पी . एम . पंतूलू , वैज्ञानिक – एफ एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण ) 


[ 971 II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 


(Department of Consumer Affairs ) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 8th June, 2016 
S .O . 2139 ( E ). — In pursuance of Clause (b ) of sub -rule ( 1 ) of Rules 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 

SCHEDULE 


Si 


No. & Year of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of cancellation 


No. 


No. & Year of the Indian 
Standards to be cancelled , if 

any 


(1 ) 


( 3) 


(5 ) 


8 June 2016 


8 June 2016 


IS 6086 : 1990 ( First 

Revision ) 


( 2 ) 
IS 6086 : 2016 / ISO 5747 : 1995 
Pliers and Nippers _ Lever 
Assisted Side Cutting Pliers, 
End and Diagonal Cutting 
Nippers - Dimensions and Test 
Values (Second Revision ) 


8 June 2016 


8 June 2016 


IS 6548 : 1992 (First 

Revision ) 


IS 6548 (Part 1) : 2016 / ISO 
1224 - 1 :2017 Rolling Bearings - 
Instrument Precision Bearings 
Part- 1 Boundary Dimensions, 
Tolerances and Characteristics 
of Metric Series Bearings 
(Second Revision ) 


8 June 2016 


IS 6713 : 1986 


8 June 2016 


IS 6713 : 2016 / ISO 2230 : 2002 
Rubber Products -Guidelines for 
Storage (Second Revision ) 


8 June 2016 


IS 9316 (Part 6 ) : 1981 


8 June 2016 


IS 7016 (Part 2 ) : 2015 / ISO 
1421 : 1998 Methods of Test 
for Coated and Treated Fabrics , 
Part 2 Determination of Tensile 
Strength and Elongation at 
Break (Second Revision ) 


8 June 2016 


- 


NA 


NA 


IS /ISO 7457 : 1997 Earth 
Moving Machinery 
Determination of Turning 
Dimensions of Wheeled 
Machines 


8 June 2016 


8 June 2016 


IS 7991 : 1991 ( First 

Revision ) 


IS 7991 : 2016 Attachments for 
Hand Operated Square Drive 
Socket Wrenches- Specification 
(Second Revision ) 


8 June 2016 


IS 8925 : 1978 


8 June 2016 


IS 8925 : 2015 / ISO 8854 : 
2012 Road Vehicles 
Alternators with Regulates- Test 
Methods and General 
Requirements (First Revision ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


8 June 2016 


NA 


NA 


8 June 2016 


8 June 2016 


IS 10335 : 2007 (Second 

Revision ) 


8 June 2016 


NA 


NA 


8 June 2016 


8 June 2016 


IS 11443 (Part 1) : 
2003/ ISO 6753- 1 : 1994 

(First Revision ) 


12 . 


8 June 2016 


IS 12375 (Part 4 ) : 1993 


8 June 2016 


8 June 2016 


NA 


NA 


NA 


IS 10137 : 2015 Guidelines for 
Selection of Spillways and 
Energy Dissipators (First 
Revision ) 
IS 10335 : 2016 Tobacco and 
Tabacco Products- Glossary of 
Terms ( Third Revision ) 
IS / ISO 10993 -5 : 2005 
Biological Evaluation of 
Medical Devices Part 5 Tests 
for in Vitro Cytotoxicity 
IS 11443 ( Part 1 ) : 2016 / ISO 
6753- 1 : 2005 Tool for Pressing 
and Moulding- Machined Plates 
Part 1 Machined Plates for Press 
Tools (Second Revision ) 
IS 12375 (Part 4 ) : 2016 / ISO 
7206 - 4 : 2010 Impants for 
Surgery - Partial and Total Hip 
Joint Prostheses, Part 4 
Determination of Endurance 
Properties and Perfomance of 
Stemmed Femoral Components 
( First Revision ) 
IS 12233 (Part 3 ) : 
2016 /CISPR / TR 18 - 3 : 2010 
Radio Interference 
Characteristics of Overhead 
Power Lines and High - Voltage 
Equipment, Part 3 Code of 
Practice for Minimizing the 
Generation of Radio Noise 
( First Revision ) 
IS 12377 : 2016 Classification 
and Matrix for Various 
Categories of Hospitals ( First 
Revision ) 
IS 12747 (Part 3) : 2015 / IEC 
60626 - 3 : 2008 Combined 
Flexible Materials for Electrical 
Insulation , Part 3 Specifications 
for Individual Materials ( First 
Revision ) 
IS 13109 (Part 12 ) : 2014 
Electronic Equipment/ Systems 
for Use in Coal and 
Metalliferous Mines - 
Specification Part 12 
Requirements for Cable Fault 
Locators 
IS 13214 (Part 1) : 2015 /ISO 
7250 - 1 : 2008 Basic Human 
Body Measurements for 
Technological Design , Part 1 
Body Measurements Definitions 
and Landmarks (First Revision ) 
IS 13864 : 2015 / ISO 5529 : 
2007 Wheat-Determination of 
the Sedimentation Index 
Zeleny Test (First Revision ) 


8 June 2016 


IS 12377 : 2008 


8 June 2016 


8 June 2016 


IS 12747 (Part 3) : 2015 


8 June 2016 


8 June 2016 


ΝΑ 


NA 


8 June 2016 


IS 13214 : 1991 


8 June 2016 


18 . 


8 June 2016 


NA 


ΝΑ 
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19 . 


8 June 2016 


IS / ISO 14065 : 2007 


8 June 2016 


20 . 


8 June 2016 


8 June 2016 


IS 14473 ( Part1) : 1997 / ISO 

9927 - 1 : 1994 


8 June 2016 


NA 


8 June 2016 


NA 


NA 


IS /ISO 14065 : 2013 
Greenhouse Gases - 
Requirements for Greenhouse 
Gas Validation and Verification 
Bodies for Use in Accreditation 
or Other Forms of Recognition 
(First Revision ) 
IS 14473 (Part 1 ) : 2016 /ISO 
9927 - 1 : 2013 Cranes 
Inspections, Part 1 General 
IS 14700 ( Part4 /Sec 6 ) : 2016 / 
IEC 61000 -4 -6 : 2013 
Electromagnetic Compatibility 
(EMC), Part 4 Testing and 
Measurement Techniques 
Section 6 Immunity to 
Conducted Disturbances, 
Induced by Radio - Frequency 
Fields 
IS 14700 (Part4 /Sec 13) :2016 / 
IEC 61000 -4 -6 : 2009 
Electromagnetic Compatibility 
( EMC) , Part 4 Testing and 
Measurement Techniques 
Section 13 Harmonics and 
Interharmonics Including Mains 
Signaling at A .C Power Port, 
Low Frequency Immunity Test 
IS 14722 : 2016 / ISO 10135 : 
2007 Geometrical Product 
Specifications (GPS) -Drawing 
Indications for Moulded Parts in 
Technical Product 
Documentation ( TPD ) ( First 
Revision ) 
IS 14990 ( Part 3 ) : 
2016 / ISO /IEC 15408 - 3 : 2008 
Information Technology 
Security Techniques-Evaluation 
Criteria for IT Security , Part 3 
Security Assurance Components 
(Second Revision ) 
IS 15306 (Part 4 ) : 2016 / ISO 
12637 - 4 : 2008 Graphic 
Technology - Vocabulary , Part 4 
Postpress Terms (First 
Revision ) 
IS 15575 (Part 1 ) : 2016 / IEC 
61672 - 1 : 2013 Electroacoustics 
Sound Level Meters, Part 1 
Specifications ( First Revision ) 


8 June 2016 


8 June 2016 


IS 14722 : 1999/ ISO 10135 

: 1994 


8 June 2016 


8 June 2016 


IS 14990 (Part 3 ) : 2006 

( First Revision ) 


8 June 2016 


IS 15306 : 2003 


8 June 2016 


26 . 


8 June 2016 


NA 


NA 


Copies of these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg , New Delhi - 110002 and Regional Offices : Kolkata, Chandigarh , Chennai, Mumbai and also Branch 
Offices: Ahmedabad , Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , 
Pune, Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis.in . 

[Ref : PUB/3/3/2015] 
P . M . PANTULU , Sc. F & DDG (Standardization ) 
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अधिसूचना 


नई दिल्ली, 15 जून , 2016 


का . आ . 2140( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 


अनुसूची 


क्रम संख्या स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या 

वर्ष और शीर्षक 


स्थापित 
तिथि 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द 
होने है, अगर है, की संख्या वर्ष । 

और शीर्षक 


रद्द होने की 
तिथि 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


___ NA 


NA 


15 जून 
2016 


आई एस 1801 : 1997 


15 जून 
2016 


15 जून 2016 


15 जून 
2016 


आई एस 7016 ( भाग 1 ) : 

1982 


15 जून 2016 


आई एस 2921 : 2016/ आई एस ओ 
13225 : 2012 ज्यामितीय उत्पाद 
विशिष्टियाँ ( जीपीएस ) - आयामी मापन 
उपकरण ; ऊँचाई मापक – डिजाईन एवं 
मेट्रोलॉजिकल विशेषताएँ ( दूसरा 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 1801 : 2016 सिट्रॅनेलॉल - 
विशिष्टि ( चौथा पुनरीक्षण ) 
आई एस 7016 ( भाग 1/ अनुभाग 1) : 
2016/ आई एस ओ 2286- 1 : 1998 
लेपित एवं उपचारित कपड़े की परीक्षण 
पध्दतियाँ भाग 1 रोल अभिलक्षण ज्ञात 
करना अनुभाग 1 लम्बाई, चौड़ाई एवं 
कुल द्रव्यमान ज्ञात करने की पध्दतियाँ 
( दुसरा पुनरीक्षण) 
आई एस 7016 ( भाग 6/ अनुभाग 1) : 
2016/ आई एस ओ 3303- 1 : 2012 
लेपित एवं उपचारित कपड़े की परीक्षण 
पध्दतियाँ भाग 6 स्फोटन प्रबलता ज्ञात 
करना अनुभाग 1 इस्पात - बॉल पध्दति 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 7199 : 2009 
कार्डियोव्स्क्यु लर आरोपण और कृत्रिम 
अंग – रक्त - गैस एक्स्चंजेर 
( आक्सीजनेटर) ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस/ आई एस ओ 8216- 1 : 2010 
पेट्रोलियम उत्पाद - ईंधन ( वर्ग एफ ) 
वर्गीकरण भाग 1 समुद्री ईधन की 
श्रेणियाँ 


4 . 


। 


15 जून 2016 


15 जून 
2016 


आई एस 7016 (भाग 6 ) : 

1984 


15 जून 
2016 


आई एस/ आई एस ओ 7199 : | 15 जून 2016 

1996 


6. 


NA 


NA 


15 जून 
2016 
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7 . 


15 जून 
2016 


| आई एस / आई एस ओ 8637 : 

2004 


15 जून 2016 


15 जून 
2016 


- आई एस/ आई एस ओ 8638 : | 15 जून 2016 

2004 


आई एस / आई एस ओ 8637 : 2010 
कार्डियोव्स्क्यु लर आरोपण और 
एक्स्ट्राकोप्रोरियल प्रणाली 
रक्तअपोहक , रक्तनिस्यंदक , रक्तस्यंदक 
एवं रक्तसांद्रक (पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 8638 : 2010 | 
कार्डियोव्स्क्युलर आरोपण और बाह्य 
प्रणाली - रक्तअपोहक , रक्तनिस्यंदक, एवं | 
रक्तस्यंदक के लिए बाह्य शारीरिक रक्त 
चक्र ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 16462 : 2016/ आई एस ओ 
9080 : 2012 प्लास्टिक पाइपिंग और 
नलिका प्रणालियाँ - एक्स्ट्रपलेशन द्वारा 
थर्माप्लास्टिक सामग्रियों के पाइप रूप में 
लंबी- अवधि के द्रवस्थैतिक शक्ति का 
निर्धारण 


NA 


NA 


15 जून 
2016 


10. 


15 जून 
2016 


- आई एस 9755 : 2003 ( चौथा | 15 जून 2016 

पुनरीक्षण ) 


आई एस 9755 : 2016 वस्त्रादि - 
उर्वरकों की भराई के लिए उच्च घनत्व 
पोलीइथाइलीन 
( एच . डी . पी .ई )/ पोलीप्रोपाइलीन ( पी पी ) 
के बोरे – विशिष्टि ( पांचवा पुनरीक्षण ) 


11. 


15 जून 
2016 


आई एस 10820 (भाग 6 ) : | 15 जून 2016 

1994 


12. 


NA 


NA 


15 जून 
2016 


आई एस 10820 ( भाग 6 ) : 2015/ आई 
ई सी 60489 - 6 : 1999 मोबाइल 
सेवाओं में प्रयुक्त रेडियो उपस्कर के लिए 
मापन की पध्दतियाँ भाग 6 चयनित 
कालिंग और डाटा उपस्कर ( पहला 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 11179 ( भाग 2 ) : 2016/ आई 
एस ओ 1004- 2 : 2013 सुचना प्रक्रमण 
- चुम्बकीय स्याही अक्षरादि पहचान 
भाग 2 सीएमसी 7 हेतु मुद्रण विशिष्टियाँ 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 13960 : 2010 
कार्डियोवस्कुयुलर आरोपण और 
एक्स्ट्राकोप्रोरियल प्रणाली - 
प्लाज्माफिल्टर्स (पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 15674 : 2009 
कार्डियोवस्कुयुलर आरोपण और कृत्रिम 
अंग – हार्ड- शैल कार्डियोटॉमी/ वेनस 
रिजर्वायर प्रणाली (फ़िल्टर सहित / रहित ) 
और नरम वेनस रिजर्वायर बैग ( पहला 
पुनरीक्षण) 


13. 


15 जून 
2016 


आई एस / आई एस ओ 13960 : | 15 जून 2016 

2003 


14. 


15 जून 
2016 


आई एस / आई एस ओ 15674 : | 15 जून 2016 

2001 
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15. 


15 जून 2016 


15 जून 
2016 


आई एस 16006 : 2013/ आई 

एस ओ 10383 : 2003 


। 


16. 


15 जून 
2016 


- आई एस 16022 : 2012/ आई । 15 जून 2016 

एस ओ 3308 : 2000 


17 . 


NA 


NA 


15 जून 
2016 


18. 


NA 


NA 


15 जून 
2016 
15 जून 
2016 


19 . 


NA 


NA 


| आई एस 16006 : 2016/ आई एस ओ | 
10383 : 2012 प्रतिभूतियाँ एवं 
सम्बंधित वित्तीय उपकरण - एक्सचेजों 
एवं मार्किट पहचान की संहिता (एमआई 
सी ) (पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 16022 : 2015 / आई एस ओ | 
3308 : 2012 नेमी विश्लेषण सिगरेट - 
धुम्रपान मशीन - परिभाषाएँ एवं मानक 
अवस्थाएँ (पहला पुनरीक्षण ) 
| आई एस 16307 : 2015/ आई एस ओ | 
16055 : 2012 तम्बाकू और तम्बाकू | 
उत्पाद - मॉनिटर परीक्षण नमूना - 
अपेक्षाएँ एवं प्रयोग 
आई एस 16439 : 2016 भू - स्थानिक 
सूचना के लिए मेटाडेटा मानक 
आई एस 16485 : 2016/ आई एस ओ 
16852 : 2008 फ्लेम अरेस्टरस - 
उपयोग के लिये कार्यकारिता अपेक्षाएँ , 
परिक्षण पध्दतियाँ तथा सीमायें 
आई एस 16490 : 2016 बसों के लिए । 
एलईडी गंतव्य बोर्ड पध्दति - विशिष्टि 
| आई एस 16543 : 2016 समस्त ग्लास । 
इवेक्यूएटिड सौर संग्रहक नलिकाएँ - 
विशिष्टि 
आई एस 16544 : 2016 समस्त ग्लास 
इवेक्यूएटिड नलिका सौर जल तापन 
प्रणाली 
आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 27005 
: 2011 सुचना प्रोघोगिकी – सुरक्षा 
तकनीकी - सुचना सुरक्षा जोखिम प्रबन्ध 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई ई सी / आई एस ओ 31010 
: 2009 जोखिम प्रबन्धन – जोखिम 
मूल्यांकन तकनीक 


NA 


NA 


15 जून 

2016 
15 जून 
2016 


21 . 


NA 


NA 


NA 


NA 


15 जून 
2016 


23 . 


- आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 

27005 : 2008 


15 जून 2016 


2016 


24. 


NA 


NA 


15 जून 
2016 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग , 
नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई, मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद , 
बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी, हैदराबाद , जयपुर, नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । 
भारतीय मानकों को http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है । 

[ संदर्भ - पब/ 3/ 3/ 2015] 
पी . एम पंतूलू, वैज्ञानिक – एफ एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण ) 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th June, 2016 
S . O . 2140 ( E ). — In pursuance of Clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rules 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 


THE SCHEDULE 


Si 


No. & Year of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. & Year of the Indian 
Standards to be cancelled , if 

any 


Date of 
cancellation 


No. 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


15 June 2016 


NA 


NA 


IS 2921 : 2016 / ISO 13225 : 
2012 Geometrical Product 
Specifications (GPS ) - 
Dimensional Measuring 
Equipment; HeightGauges 
Design and Metrological 
Characteristics ( Second 
Revision ) 
IS 1801 : 2016 Citronellol - 
Specification ( Fourth Revision ) 
IS 7016 ( Part 1/Sec 1) :2016 /ISO 
2286 - 1 : 1998 Methods of Test 
for Coasted and Treated 
Fabrics, Part 1 Determination of 
Roll Characteristics Section 1 
Methods for Determination of 
Length , Width and net Mass 
(Second Revision ) 


15 June 2016 


IS 1801 : 1997 


15 June 2016 


15 June 2016 


IS 7016 (Part 1) : 1982 


15 June 2016 


15 June 2016 


IS 7016 (Part 6 ) : 1984 


15 June 2016 


IS7016 (Part6 /Secl ) : 2016 / ISO | 
3303 - 1: 2012 Methods of Test 
for Coasted and Treated 
Fabrics, Part 6 Determination of 
Bursting Strength Section 1 
Steel- Ball Method (Second 
Revision ) 


15 June 2016 


IS /ISO 7199 : 1996 


15 June 2016 


IS /ISO 7199 : 2009 
Cardiovascular Implants and 
Artificial Organs -Blood -Gas 
Exchangers (Oxygenators) 
(First Revision ) 
IS /ISO 8216 - 1 : 2010 Petroleum 
Products - Fuels ( Class F ) 
Classification , Part 1 Categories 
ofMarine Fuels 


15 June 2016 


ΝΑ 


15 June 2016 


IS / ISO 8637 : 2004 


15 June 2016 


IS / ISO 8637 : 2010 
Cardiovascular Implants and 
Extracorporeal Systems 
Haemodialysers , 
Haemodiafilters , Haemofilters 
and Hamoconcentrators ( First 
Revision ) 
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15 June 2016 


IS /ISO 8638 : 2004 


15 June 2016 


IS /ISO 8638 : 2010 
Cardiovascular Implants and 
Extracorporeal Systems 
Extracorporeal Systems 
Extracorporeal Blood Circuit 
for Haemodialysers, 
Haemodiafilters and 
Haemofilters (First Revision ) 
IS 16462 : 2016 /ISO 9080 
: 2012 Plastic Piping and 
Ducting SystemsDetermination 
of the Long - Term Hydrostatic 
Strength of Thermoplastics 
Materials in Pipe Form by 
Extrapolation 


15 June 2016 


NA 


NA 


10 . 


15 June 2016 


15 June 2016 


IS 9755 : 2003 (Fourth 

Revision ) 


11. 


15 June 2016 


IS 10820 ( Part 6 ) : 1994 


15 June 2016 


1 


. 


IS 9755 : 2016 Textiles-High 
Density 
Polyethylene(HDPE )/Polypropy 
lene (PP ) Woven Sacks for 
Packing Fertilizers - 
Specification ( Fifth Revision ) 
IS 10820 (Part 6 ) : 2015 / IEC 
60489-6 : 1999 Methods of 
Measurement for Radio 
Equipment Used in the Mobile 
Services, Part 6 Selective 
Calling and Date Equipment 
(First Revision ) 
IS 11179 ( Part 2) : 2016 /ISO 
1004 - 2 : 2013 Information 
Processing - Magnetic Ink 
Character Recognition , Part 2 
Print Specifications for CMC7 
(Second Revision ) 


15 June 2016 


NA 


ΝΑ 


13. 


15 June 2016 


IS / ISO 13960 : 2003 


15 June 2016 


IS / ISO 13960 : 2010 
Cardiovascular Implants and 
Extracorporeal Systems - 
Plasmafilters ( First Revision ) 


14 . 


15 June 2016 


IS / ISO 15674 : 2001 


15 June 2016 


IS /ISO 15674 : 2009 
Cardiovascular Implants and 
Artificial Organs -Hard - Shell 
Cardiotomy/Venous Reservoir 
Systems (With /Without Filter) 
and Soft Venous Reservoir Bags 
(First Revision) 
IS 16006 : 2016 / ISO 10383 : 
2012 Securities and Related 
Financial Instruments - Codes 
for Exchanges and Market 
Identification ( MIC ) ( First 
Revision ) 


15 . 


15 June 2016 


15 June 2016 


IS 16006 : 2013/ ISO 10383 

: 2003 


15 June 2016 


| 


15 June 2016 


IS 16022 : 2012 / ISO 3308 : 

2000 


IS 16022 : 2015 /ISO 3308 : 
2012 Routine Analytical 
Cigarette - SmokingMachine 
Definitions and Standard 
Conditions ( First Revision ) 
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17 . 


15 June 2016 


NA 


18. 


15 June 2016 


NA 


19 . 


IS 16307 : 2015 /ISO 16055 : 
2012 Tobacco and Tobacco 
Products Monitor Test Piece - 
Requirements and Use 
IS 16439 : 2016 Metadata 
Standard for Geospatial 
Information 
IS 16485 : 2016 / ISO 16852 : 
2008 Flame Arresters - 
Performance Requirements , 
Test Methods and Limits for 
Use 
IS 16490 : 2016 LED 
Destination Board System for 
Buses - Specification 


15 June 2016 


NA 


NA 


20 . 


15 June 2016 


NA 


NA 


21. 


15 June 2016 


NA 


NA 


IS 16543 : 2016 All Glass 
Evacuated Solar Collector 
Tubes - Specification 


15 June 2016 


NA 


ΝΑ 


15 June 2016 


IS /ISO /IEC 27005 : 2008 


15 June 2016 


IS 16544 : 2016 All Glass 
Evacuated Tubes Solar Water 
Heating System 
IS / ISO /IEC 27005 : 2011 
Information Technology - 
Security Techniques - 
Information Security Risk 
Management (First Revision ) 
IS /IEC /ISO 31010 : 2009 Risk 
Management -Risk Assessment 
Techniques 


24 . 


15 June 2016 


NA 


Copies of these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards,Manak Bhavan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg , New Delhi - 110002 and Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and also Branch 
Offices: Ahmedabad , Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , 
Pune, Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis.in . 

[Ref. : PUB /3/3/2015 ] 
P. M . PANTULU , Sc. F & DDG (Standardization ) 
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